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Besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning oudestraat 
117 in Kampen 

De beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning is met zes weken verlengd, 
plaatsen van een airco (ontvangstdatum 16-03-2016, zaaknummer 2922-2016) 

De uiterste beslisdatum op de aanvraag is nu 5 juli 2016. 


Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis. 
Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting 
wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding 
van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken. 
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